1. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA O 


Kimyasal denge sistemleri için aşağıdaki ifa- 

delerden hangisi doğrudur? 

A) İleri tepkime hızı, geri tepkime hızından bü- 
yüktür. 

B) Olay dinamiktir. 

C) Tepkimedeki tüm maddeler aynı fiziksel halde 
ise denge heterojendir. 

D) Sıcaklık artar. 

E) Reaktiflerin tamamı ürünlere dönüştüğünde 


denge kurulur. 


2. SORU Oo SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA Ye 


çap yayınları * 


Aynı koşullar altında gerçekleşen, 
CO,(g) — O(k) * O,(g) o AH-—45kkal, K.-0,5 


2C0,(9) — 2C0(9) * O,(g) AH -—60 kkal, K,.-4 


tepkimelerinin entalpi değişimleri ve denge sabit- 
leri bilinmektedir. 

Buna göre, aynı koşullardaki 

C(k) * 1/2 O,(g) — CO(g) 
tepkimesinin entalpi değişimi (AH) ve denge sabi- 
ti (Kç) aşağıdakilerden hangisindeki gibidir? 


AH (kkal) K, 
A) —15 1 
B) *15 4 
C) t75 4 
D) *t-15 1 
E) 4-30 8 


3. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA O 


X(9) * Y(g) — 22(9) 


tepkimesi dengede iken sabit sıcaklıkta, 
Il oOSabithacimde Z gazı eklemek, 

11. Kap hacmini küçültmek, 

II. Sabit hacimde X gazı eklemek 


işlemlerinden hangileri ile dengedeki tüm 
maddelerin molar derişimi artar? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l GC) | veli 
D)il veli E)İ, ii ve İli 


4. SORU Oo SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA We 


çap yayınları 


Şekilde kapta sabit sıcak- Buna göre, başlangıca göre X gazının mol 


lıkta sayısı, Y gazının molar derişimi ve denge sabi- 
X(g) — 2Y(9) * T(g) tinin değeri (K,) nasıl değişir? 
tepkimesine göre denge X (mol) IYI Kç 
kurulmuştur. Piston üzerin- oOA) Artar Azalır Değişmez 
. deki "m" kütlesi kaldırılarak B) Azalır Azalır Değişmez 
“ sabit sıcaklıkta piston A 
noktasına çekiliyor ve tek- C Azer rl ii nil 
rar denge kuruluyor. D) Artar Değişmez Artar 
E) Değişmez Artar Azalır 


Buna göre, başlangıca göre X gazının mol 
sayısı, Y gazının molar derişimi ve denge sabi- 
tinin değeri (K.,) nasıl değişir? 


5. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA OY 


çap yayınları * 


2X(g) * Y(9) —41(9) 

tepkimesi için 

200 K de K, 45 

800 K de K, 2 62 

olduğuna göre aşağıdaki yargılardan hangisi 

yanlıştır? 

A) İleri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerji- 
sinden büyüktür. 

B) Maksimum düzensizlik ürünler lehinedir. 

C) Sıcaklık artırılırsa T gazının mol sayısı artar. 

D) X gazı yüksek sıcaklıklarda daha kararlıdır. 


E) 800 K deki kaptaki molekül sayısı 200 K de- 
kinden daha fazladır. 


6. SORU Oo SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA OY 


çap yayınları * 


2NO,(9) — 2NO(9) * O»(9) AH>0 


tepkimesi dengede iken 

|. Oo Sıcaklığı azaltmak (hacim sabit) 

II. OO, gazı eklemek (hacim ve sıcaklık sabit) 
Ii. He gazı eklemek (basınç ve sıcaklık sabit) 


işlemleri ayrı ayrı uygulanıyor. 


Buna göre, hangi işlemlerde yeni denge kuru- 
luncaya kadar geri tepkimenin hızı ileri tepki- 
menin hızından büyük olur? 
A) Yalnız | B) Yalnız İl C) Yalnız İl 

Db) i veli E)i,il veli 


7.SORU Oo SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA Ye 


Kimyasal bir tepkime dengede iken sabit 
sıcaklıkta katalizör kullanılırsa, aşağıdaki açık- 
lamalardan hangisi yanlış olur? 


A) İleri ve geri tepkimelerin hızları artar. 

B) İleri ve geri tepkimelerin hız sabitleri artar. 
C) Oluşan ürün miktarı artar. 

Db) Denge sabiti (K.) değişmez. 

E) Tepkimenin entalpisi (AH) değişmez. 


8. SORU Oo SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA Ye 


çap yayınları * 


mX (9) —— nY (9) Buna göre, 


armız) renksiz) |. Maddelerin katsayıları arasındaki ilişki m > n dir. 


tepkimesi sabit basınçlı bir kapta sabit sıcaklıkta denge jı 
halindedir. 


Dengedeki bu sisteme, 


Ürünlerin ısı kapsamı, girenlerin ısı kapsamından yük- 
sektir. 

III. Sistem soğutulursa, kaptaki molekül sayısı azalır. 

* Sabit sıcaklıkta He gazı ekleniyor ve denge 2 yönüne 


yargılarından hangileri doğrudur? 
kayıyor. 


* Piston sabit tutularak, kap ısıtıldığında renk koyulaşı- A) Yalnız | B) Yalnız |l C) Yalnız Ili 
yor. D) Ii ve lll E)İ, il veli 


9. SORU Oo SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA o YŞ€ 


çap yayınları * 


2X(9) * Y(k) — 27/9) 


tepkimesi için t *C de denge sabiti K,. — 8 dir. Aynı 

sıcaklıkta, 2 litrelik bir kaba 2 mol X gazı, 4 mol Y 

katısı ve 6 mol Z gazı konuluyor. 

Buna göre, 

I. oOKaptaki katı kütlesi artar. 

Ii. Dengede Z gazının derişimi 3M den az olur. 

111. Dengede X gazının mol sayısı 2 molden fazla 
olur. 

yargılarından hangileri doğrudur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il O C)ivelli 
D) Il ve İl E)I, il veli 


10. SORU Oo SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA e 


çap yayınları” 


2SO,(9) * O,(9) — 2SO,(g) AH <0 Buna göre, t,t,vet, alanlarında denge tepkimesine 
denge tepkimesine ait molar derişim - zaman grafiği aşa- uygulanan etkiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han- 
ğıdaki gibidir. gisi yanlıştır? 
Molar derişim A) t, anında, sabit hacim ve sıcaklıkta kaba O, gazı ek- 
> lenmiştir. 
s0 B) t, anında, sabit hacimde sıcaklık artırılmıştır. 
" C) t, anında, sabit sıcaklık ve basınçta kaba He gazı ek- 
i lenmiştir. 
O, i D) t, anındaki denge sabiti, t, anındaki denge sabitinden 
| | i büyüktür. 


l ç Ni Daiaği E) t, anında ileri tepkimenin hızı artmıştır. 


u. SORU OoOSAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA Ye 


2molX,ve1lmolY, gazları ile, 


2X,(9) * Y,(g) — 2X.Y(g) Kc—1,2 
tepkimesi başlatılıyor. 
Tepkime dengeye ulaştığında ortamda 1 mol XY gazı 
bulunduğuna göre, kap hacmi kaç litredir? 
A) 0,2 B) 0,3 C)0,4 D) 0,5 E) 0,6 


12. SORU OoOSAHURAKADAR ÇAPCANLI KİMYA Ye 


çap yayınları * 


X, Y reaktifleri ve Z ürünü arasında 0*C de gerçekleşen bir 
tepkimede maddelerin derişimleri zamanla grafikteki gibi 
değişiyor. 


Derişim (mol L-) 


Zaman 


Buna göre, bu tepkimenin en küçük katsayılarla 
denkleştirilmiş hali için kısmi basınçlar cinsinden 
denge sabitinin, derişimler cinsinden denge sabitine 
oranı kaçtır? 

A) 22,4 B) 11,2 C) 1 


D) E) 


11,2 22,4 


13. SORU oOSAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


sabit hacimli bir kapta sabit sıcaklıkta 0,5 mol X 
gazı ile başlatılan 

2X(9) — 3Y(9) * Z(9) 

tepkimesi dengede iken kapta 0,3 mol Y gazı bu- 
lunmaktadır. 

Kaptaki toplam basınç denge anında 1,4 atm 
olduğuna göre, aynı sıcaklıkta kısmi basınçlar 
türünden denge sabitinin (K,) değeri kaçtır? 


A)0,12 B)0,6 00,8 Doz E) 1,2 


14. SORU 


SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMY 


2 litrelik bir kapta 4mol NO,, 4 mol NO ve 1 mol O, gaz- 
ları dengede bulunmaktadır. 


2NO,(g) — 2NO(9) * O,(9) 


tepkimesine göre aynı sıcaklıkta, dengede 2 mol NO 
gazı bulunması için kaba kaç mol O, gazı eklenmelidir? 
A)2 B) 6 


C)9 D) 16 E) 18 


15. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİM Yİ 


çap yayınları * 


2X(9) * Y(g) — 22(9) 


tepkimesi 25*C de 10 litrelik kapalı bir kapta den- 
gede iken kapta 5 mol X, 5 mol Y ve 10 mol Z 
gazları bulunmaktadır. 


Buna göre, aynı sıcaklıkta, kabın hacmi değiş- 
tirilerek tekrar denge kurulduğunda yeni den- 
gede 4 mol Y gazı bulunduğuna göre, yeni 
denge durumunda kabın hacmi kaç litredir? 


A) 1 B2 C3 D12 E)15 


16. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİM YAS 


A(g) — B(g) * C(9) 


tepkimesi 1 litrelik bir kapta dengede iken kapta 6 mol A, 
8 mol B ve 6 mol C gazları bulunmaktadır. 


Buna göre, kaptan kaç mol A gazı çekilirse yeni den- 
gede aynı koşullarda 4 mol C gazı bulunur? 


A) 0,5 B) 1 C)2 D)3 E) 5 


SAHURA KADAR ÇAPCANLI KIMYA 
| LA CAP 


çap yayınları 


17. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA NE 


çap yayınları * 


Denge konumunda olan 
N>O,(9) — 2NO,(9) 
tepkimesiyle ilgili, 
I. o İleri yöndeki tepkime hızı geri yöndeki tepkime 
hızına eşittir. 
11. NgO, ün tamamı NO, ye dönüşmüştür. 


Ii. Sisteme NO, gazı eklenirse denge ürünler yö- 
nüne kayar. 


yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) i veli E) İl ve İll 


| 2017/LYS| 


18. SORU Oo SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA Ye 


(9) — 21(9) 
tepkimesinin 1000 “Cdeki denge sabiti 
K,-1,2x10 dir. 


Buna göre dengede 1 mol |,(g) ve 0,24 mol 1(g) 
bulunması için tepkimenin yer aldığı kabın 
hacmi kaç litre olmalıdır? 


A)1,2 B) 2,4 C)3,6 oD)4,8 E) 6,0 


Ges) 


19. SORU oOSAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA o Ye 


çap yayınları * 


CO>(9) * Ha(g) X CO(9) * HzO(9) 


denge tepkimesinde AH > 0 olduğuna göre 


aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Ürünler yönündeki tepkime endotermiktir. 


B) Sıcaklık artırıldığında denge, ürünler yönüne 
kayar. 


C) Basınç artırıldığında denge, ürünler yönüne 
kayar. 


D) Ortalama H, gazı ilave edildiğinde denge, 
ürünler yönüne kayar. 


E) Tepkime K» - K, dir. 


| 2016/LYS| 


20. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


H,(9) * I,(g) — 2HI(g) denge tepkimesine göre, 
belirli bir sıcaklıkta 1L'lik tepkime kabına 0,1 mol 
H, ve 0,1 moli, gazları konularak sistemin denge- 
ye gelmesi bekleniyor ve dengedeki sistemde 
0,04 mol HI gazı gözleniyor. 

Buna göre tepkimenin K. değeri aşağıdakiler- 


den hangisidir? 


A) 0,02 B) 0,25 C) 0,50 
D) 2,50 E) 5,00 


Mr ui 


2015/LY5 


21. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA Nİ 


çap yayınları * 


N-(9) * 3H,(g) — 2NH,(9) 
denge tepkimesinin belirli bir sıcaklıkta denge sa- 
biti Kp — 49'dur. 


Buna göre; 
1 
NHglg) — > Nola) * 3 Hala) 


denge tepkimesinin aynı sıcaklıktaki K., değe- 


ri, aşağıdakilerden hangisidir? 


Az Bİ 07 D14 Ed 


EE 


22. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA Nİ 


çap yayınları * 


Dengedeki bir kimyasal tepkimede; 
|. sıcaklık değişimi, 


(1. basınç değişimi, 
Il. tepkimeye girenlerin ve ürünlerin derişimlerin- 
deki değişim, 
IV. katalizör kullanımı 
etkilerinden hangileri, kimyasal dengeye etki 


edebilir? 
A) veli B)ilvelV Oj)i,livellii 


D) ill ve IV E) İl, NI ve IV 


| 2014/LYSİ 


KIMYA CAP 


çap yayınları 


SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA m 


çap yayınları 


23. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


Il Oo HCO3(suda)*Ho0(s) -HpCO3(suda) # OH” (suda) 
İİ. O HPOZ (suda) #HpO(s) - POZ (suda) #HgO* (suda) 
Yukarda verilen tepkimelerle ilgili aşağıdaki- 
lerden hangisi yanlıştır? 

A) H,O amfoter özellik göstermiştir. 


B) Birinci tepkimede H,CO, proton vermiştir. 


D) POZ, HPO?-'nin konjuge asididir. 


) 
C) İkinci tepkimede H,O, H* almıştır. 
) 
E) HCOg, H,COJ,'ün eşlenik bazıdır. 


24. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


CAP 


Aşağıda verilen konjuge (eşlenik) asit - baz çiftlerin- 
den hangisi yanlıştır? 


Konjuge baz 


A) 2594 H,O 
B) NH, NH) 
C) H,SO, SO” 
D) HCO; CO: 


E) HCIO CIO” 


25. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


259C de hazırlanan X in sulu çözeltisinde 
pH—pOH —4tür. 

Buna göre, X çözeltisi ile ilgili, 

Il oOBaz çözeltisidir. 

II. pOH değeri 9 dur. 

Il. Saf su ilave edildiğinde pH değeri azalır. 


yargılarından hangileri doğrudur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | vellll 
D) ll ve ll E)İ,ilvelli 


26. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


10 M, 2 litre HNO, (nitrik asit) çözeltisine 
ilişkin; 
Il o25*C'depH değeri3tür. 
1. Çözünen asidin mol sayısı 2x10- tür. 
Il. OH iyon derişimi 101! M dir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) | veli C) i vellil 
D) il velli E)İ,ilvelli 


27. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


Mg(k) * 2HNO, (suda) — Mg(NO,) (suda) * H,(9) 
tepkimesine göre, yeterince Mg metali 4 litre HNO, asidi- 


ne atıldığında oluşan H, gazı 0*C, 0,4 atm koşullarında 
11,2 litre hacim kaplamaktadır. 


Buna göre, tepkimede kullanılan HNO, asidinin pH 
değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 0 B) 1 C)2 D)3 E)4 


28. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA YS 


. HCN 
LL HNO, 
Ili. HCIO 


Yukarıda 25*C'de K. değerleri verilen zayıf 
asitlerin eşit derişimli çözeltilerinin aynı sıcak- 
lıkta pH sıralaması küçükten büyüğe doğru 
nasıldır? 


A)LILIN B) İl, İl, | CO), İİ, | 
D) IM, E) İİİ 


29. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


Oda koşularında bulunan 0,1 M derişimli HX 
çözeltisinin 900,1'i iyonlaşmaktadır. 

Buna göre, HX çözeltisi ile ilgili, 

|. O Asitlik denge sabitiK,-1. 10-7'dir. 

II. pH değeri 5'dir. 

ii. Elektrik akımını iyi iletir. 

yargılarından hangileri doğrudur? 

A) Yalnız | B) Ii vellli C) Yalnız |l 


D) Iveli E) Il ve lll 


30. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


Oda sıcaklığında saf su kullanılarak hazırlanmış 
olan HX çözeltisinin pH değeri 4'tür. 


Bu asidin, asitlik denge sabiti 10“ olduğuna 
göre iyonlaşma yüzdesi kaçtır? 


A) 0,01 B)O1  C)1 D) 2 E) 10 


31. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA e 


çap yayınları * 


HCN çözeltisi 
HCN(suda) * H,O(s) — CN “(suda) * H,O*(suda) 


tepkimesine göre, dengede bulunmaktadır. 


Buna göre, çözeltiye aynı sıcaklıkta saf su eklenirse 
I. Çözeltinin pH değeri, 

Il. HCN nin iyonlaşma yüzdesi 

1. Çözeltide bulunan OH” iyon sayısı 


değerlerindeki değişimi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Artar Artar Artar 
B) Azalır Artar Azalır 
C) Artar Değişmez Artar 
D) Azalır Azalır Değişmez 


E) Artar Azalır Azalır 


32. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


Bazı iyonların bazlık kuvvetlerinin karşılaştırılması 
CIO, < HSO), < Br 

şeklindedir. 

Buna göre, 

I. HCIO,, H,SO, ten daha kuvwvetli bir asittir. 


II. Aynı sıcaklıkta HBr nin Ka değeri, HCIO, ün Ka değe- 
rinden büyüktür. 


Ni. H,SO,4* CIO, #HSO, #HCİO, tepkimesi gerçekleşe- 
bilir. 


yargılarından hangileri doğrudur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
D)ivelli E) Iİ, il vellil 


CAP 


çap yayınları * 


33. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


CAP 


çap yayınları * 


Fenolftalein bazik ortamda pembe, asidik ortam Buna göre, hangi kaplardaki çözeltilerin son 
ve nötr ortamda renksiz olan bir indikatördür. rengi pembe olur? 
fenolftalein-- fenolftalein-- fenolftalein-- 


” N N A) Yalnız | B) Yalnız Il C)i veli 
E E E © ii 
l ıl 111 


Yukarıda belirtilen kaplardaki çözeltilerin üzerine, 
Il. okaba100mL1M NaOH 

II. kaba 200 mL 0,25M Ca(OH), 

11. kaba 150 mL 0,5M Mg(OH), 

ekleniyor. 


34. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


Oda sıcaklığında 2.102 M, 2L H,SO, sulu çözel- 
tisi ile 2L, 6.102 M KOH sulu çözeltisi karıştırılı- 
yor. 
Buna göre, karışımın pH değeri kaç olur? 
A) 12 B) 10 Cc) 9 

D)5 E)2 


35. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


CAP 


25*C sıcaklıkta pH değeri 2 olan 90 mililitre HNO, çözel- 
tisine 10 mililitre Ba(OH), çözettisi ilave ediliyor. 
Oluşan çözeltinin pOH değeri 11 olduğuna göre, 
Ba(OH), in başlangıç derişimi kaç molardır? 
A) 1.102 B) 2.10? C) 4.102 

D) 8.102 E)4.109 


36. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA Nİ 


çap yayınları * 


pH 259C'de 100 mL 
i- HNO, çözettisi- 
ne damla damla 
7 0,55 M NaOH 
çözeltisi eklene- 
1 rek yandaki tit- 
0 XY Eken bedii grafiği 

baz hacmi ©lde ediliyor. 

(mL) 


Buna göre grafikteki x ve y değerleri ile baş- 
langıçtaki HNO, çözeltisinin derişimi kaç M 


dir? 
X Yy Başlangıç HNO.(M) 
A) 10 50 0,01 
B) 20 50 0,1 
C) 40 50 0,01 
D) 50 100 0,1 


E) 100 200 1 


37. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA Nİ 


çap yayınları * 


Eklenen Ca(OH), 
0 50 V hacmi (mL) 


Yukarıdaki grafik 25*C'de bulunan 100 mililitre 
HNO, çözeltisinin Ca(OH), çözeltisi ile titrasyonu- 
na âittir. 


Buna göre, grafikte verilen "V" değeri kaç mili- 
litredir? 


A) 50 B)100 C©)150 D)200 E)400 


38. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA NE 


çap yayınları * 


Bileşik Özelliği 
HCI Kuvvetli asit 
HNO, Zayıf asit 
Ca(OH), Kuvvetli baz 
NH, Zayıf baz 
Yukarıda verilen bazı bileşikler ve özelliklerine 
göre, 
Tuz Özelliği 
CaCl, Hidroliz olmaz. 
11. NH,CI Oda sıcaklığında pH > 7 dir. 
Il. o Ca(NO,), Sulu çözeltisinde 


(H*) > (OH-J dir. 


Verilen tuz bileşikleri ile ilgili özelliklerden 
hangileri yanlıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız |Ill 
D) I veli E) Il ve lll 


39. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA NE 


çap yayınları 


25*C sıcaklıkta bulunan kaplardaki çözeltiler karıştırıldı- 
ğında oluşan çözeltide (OH-J > 1.1077 M'dir. 


m. a e e 


Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Hidroliz tepkimesi X #H,O—XH4#OH şeklindedir. 
B) Oluşan YX tuzu baziktir. 

C) HX asidi suda 26100 iyonlaşır. 

D) YOH bazı kuwvetli elektrolittir. 

E) Karışımın pH değeri 7 den büyüktür. 


40. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


Tampon çözeltilerle ilgili, 
Il. Oo pH değişimlerine karşı direnç gösterirler. 


1. oOKan plazması tampon çözeltilere örnek veri- 
lebilir. 


III. HF ve Nal çözeltileri kullanılarak tampon çö- 
zelti hazırlanamaz. 


yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) ivelli E)İ,il vel lll 


SAHURA KADAR ÇAPCANLI KIMYA 
| LA CAP 


çap yayınları 


41. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA CAP 


200 mL B(OH), kuwvetli bazının sulu çözeltisi 0,2 
M HCI çözelitisiyle titre ediliyor. 


Titrasyonda dönüm noktasına ulaşmak için 
100 mL HCI çözeltisi harcandığına göre B(OH), 
nin molar derişimi kaçtır? 


A) 0,05 B) 0,10 C) 0,15 


D) 0,20 E) 0,30 
| | 


42. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA YE 


Aşağıda hacimleri ve derişimleri verilen HCI ve 
NaOH çözeltilerinden hangisi karıştırıldığında 
eşdeğerlik noktasına ulaşılır? 

HCI çözeltisi o NaOH çözeltisi 


A) 50OmL0O,/1M 25 mL0,1M 
B) 25mL0,2M 50 mL 0,1M 
C) 25mL0,1M 25mL0,2M 
D) 25mL0,2M 25 mL 0,1 M 
E) 50mL0O,/1M 50 mL 0,2 M 


2017/LYS 


43. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


50 mL'lik 2 x 102 M HNO, çözeltisi su ile 
1 L'ye seyreltildiğinde oluşan çözeltinin pH'si 
kaçtır? 

AT B2 3 D4 BS 


2015/ LYS 


44. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


H,PO,(suda)-3NaOH(suda)—Na,PO,(suda) *3H,O(s) 
tepkimesine göre 25 ml H,PO, çözeltisi, 75 mL 


0,1 M NaOH çözeltisiyle tam olarak tepkimeye gir- 
mektedir. 


Buna göre, H,PO, ün başlangıç derişimi kaç 
M'dir? 
A)0,05 B)0,1 C©)1,55 D20 EB)2,5 


2014/LYS 


45. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


Aşağıda verilen konjuge (eşlenik) asit — baz 
çiftlerinden hangisi yanlıştır? 
Konjuge asit Konjuge baz 


A) H,O OH- 

B) ( NHg NH,* 

C) OoOCH,COOH O CHgCOO 
DD Hot H,O 

E OHgPo, HgPO,” 


2013/LYS 


46. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


CAP 


HCIO, (suda) * H,O(s) s CIO, (suda) * H,O*(suda) 
Bronsted—-Lowry asit—baz tanımına göre veri- 
len tepkimeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) HClOg asittir. 

) CIO,, HClOg ün eşlenik bazıdır. 

) H,O, HClO, e karşı baz olarak davranır. 

| 

) 


U OW 


H,O, H,O* nın eşlenik asididir. 
Tepkimede HCIO,, H,O ya proton vermiştir. 


2012/LYS 


(TI 


47. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


Zayıf bir asit olan CH,COOH'nin 1,0 M'lik sulu 
çözeltisinin ayrışma (iyonlaşma) yüzdesi 


nedir? 

(CH,COOH'nin asitlik sabiti K, - 1,6 x 10-5) 
A) 0,40 B) 0,016 

C) 0,004 D) 1,6 x 109 


E)1,6x10 


2012/LYS 


KIMYA CAP 


çap yayınları 


( nr 4 AY a A YANI 7 YAYA A 
SAHURA KADAR ÇAP CANLI KIMYA CAP 


çap yayınları * 


48. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


CAP 


Aşağıdakilerden hangisinde suda az çözünen 
iyonik bileşiklerin çözünürlük çarpımı (K 
bağıntısı doğru verilmiştir? 


çe) 


Bileşik Koç 

A) PbBr, (Pb2*). (Brj 
B) AL(SOJ), (AS*I2 İso?) 
C) CaCo, (Ca2*P .|coj| 
D) Pbcro, (Pb**J . (roj 
E) Feci, (Fe**P . (Cr 


49. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA AE 


Sabit bir sıcaklıkta katısıyla dengede olan demir (111) 

sülfat çözeltisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Demir (Il1) sülfat katısının çözünürlük çarpımı bağıntı- 
sı Kçç - (Fe**7ISO” P şeklindedir. 

B) Çözünme ve çökelme hızları birbirine eşittir. 

C) Fet ve SO” iyonları molar derişimleri, denge anında 
birbirine eşittir. 

D) Çözeltiye aynı sıcaklıkta saf su eklenirse, Kçç değeri 
değişmez. 


E) Sıcaklık artışı çözünme hızını artırır. 


50. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


Doymuş sulu gümüş kromat Ag,CrO, çözeltisinin 
200 mililitresinde 2.10-İmo | Ag* iyonu bulunmak- 
tadır. 


Buna göre, aynı sıcaklıkta gümüş kromat katı- 
sının çözünürlük çarpımının sayısal değeri 
kaçtır? 


A)2.10-“ B) 5.1019 C)2.10-8 
D) 4.1012 E)4.10-© 


51. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA Nİ 


çap yayınları * 


Molar derişim(M) XY, tuzunun 
x”* belirli bir sıcak- 
,. lıkta hazırlanan 
doymuş çözel- 
tisine ait molar 
derişim-zaman 
Zaman(dk) grafiği yandaki 
gibidir. 


Buna göre, 


I. o Tuzun çözünürlüğü Y' iyon derişimine eşittir. 
Ii mz—i,nz—3tür. 


Ii. Katının aynı sıcaklıkta çözünürlük çarpımı de- 
ğeri 2,7.10719 tir. 


yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) i veli CO) ivelli 
D) il veli E)i,ilvelli 


52. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA AE 


200 miligram CaBr, katısı kullanılarak 25*C de 20 litrelik 
doygun çözelti hazırlanıyor. 


Aynı sıcaklıkta, CaBr, katısının çözünürlük çarpımı 
4.10” olduğuna göre, CaBr, katısının kütlece yüzde 
kaçı çözünmüştür? (CaBr,: 200) 


A) 20 B) 40 C) 60 D) 75 E) 80 


53. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


tC de XY, katısının çözünürlük çarpımı 3,2.10-* dir. 


Buna göre,aynı sıcaklıkta 6 gram XY, katısı kullanıla- 
rak en çok kaç litre doygun XY, çözeltisi hazırlanabi- 
lir? (XY: 60) 


A) 5 B) 10 C) 15 D) 50 E) 150 


54. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


Aynı sıcaklıkta 0,04 M Mg(NO,), çözeltisine 
eşit hacimde K,CO, çözeltisi karıştırıldığında 
bir çökelme olmaması için K,CO, çözeltisinin 
başlangıç derişimi en çok kaç M olmalıdır? 
(MgCO, için K,, < 4.10-) 
A)2.10 B) 3.109 C) 4.10 

D) 3.107 E)4.10-7 


55. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


Eşit hacimlerde 0,08 M AgNO, çözeltisi ile 0,08 M 
K,CrO, çözeltisi karıştırılıyor. 


Çökelme tamamlandıktan sonra dengeye ula- 
şan çözeltideki Agt iyonu derişimi kaç M olur? 
(Ag,CrO, için K,., > 8.10-12) 


A) 1.109 B) 2.10“ C) 4.109 
D) 0,02 E) 4.10 19 


56. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 0 


400 mL 0,5 MCa(NO,,), çözeltisi ile 600 mL 0,5 M 
KF çözeltisi karıştırılıyor. 


Sabit sıcaklıkta tepkime sonucu dengeye ula- 
şan çözelti ile ilgili, 


| o (Ca2tJ-0,05Molur. 
II. 0,15 mol Caf, katısı çöker. 
il. İNO;İo,4Molur. 


yargılarından hangileri doğru olur? 

(CaF, için K,, - 5.10-18) 

A) Yalnız | B) Yalnız İli C) | veli 
D)ilvelli E)İ, il ve ll 


57. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


CaS0O, katısının 0,1 M CacCi, çözeltisi içerisin- 
deki çözünürlüğü kaç ““ dir? 
(CaSO, için K,., > 16.10-5) 
A) 4.109 B) 6.10-4 C) 16.109 
D) 32.109 E)3.10-4 


» AgCli katısının saf sudaki 
çözünmesi endotermiktir. 


Yukarıdaki şekilde verilen sistem bir süre 
soğutulursa, çözeltideki JAg*|, K,, değeri, 
çözünmeyen katı kütlesi (m) değişimi hangi- 
sinde doğru belirtilmiştir? 


(Ag”| 


Artar 
Artar 
Azalır 
Azalır 
Artar 


Koç 


Artar 
Artar 
Azalır 
Azalır 
Azalır 


59. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA İÜ 


Suda az çözünen XY, tuzu ile ilgili, 
20'C de Kçç. - 2.104 


60*C de K,, > 8.10 dir. 
Buna göre, 
|. o Tuzun çözünmesi Isı alandır. 
Ii. Doygun XY, çözettisi ısıtılırsa çökelme olur. 
Ii. Doymamış XY, çözeltisi soğutulursa doygun 
hale gelebilir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) | ve lll 
D) ll ve lll E)İ,ilvelli 


60. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA NE 


BaSO, katısının suda çözünme denklemi 
BaSO,(K) * ısı — Ba”*(suda) * SO” (suda) 
şeklindedir. 


Buna göre, doymamış BaSO, çözeltisine, 
I. Sıcaklığı azaltma 
Il. Aynı sıcaklıkta bir miktar su ekleme 


Il. Aynı sıcaklıkta bir miktar Bacı, katısı ekleyip çözme 


işlemlerinden hangileri tek başına uygulandığında 
çözelti doymuş hale gelebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız İl C) Yalnız Ili 
D) Ii veli E)İ,ilvelli 


SAHURA KADAR ÇAPCANLI KIMYA 
| LA CAP 


çap yayınları 


61. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA Nİ 


çap yayınları * 


PbCİ, katısının suda çözünme denklemi aşağıda- 
ki gibidir. 
PbCI,(k) — Pb2*(suda) 4 2CI(suda) 
25 *C'de PbCİ, nin çözünürlük çarpımı sabiti 
— ii 
Koç -1,/x10>tir. 


Buna göre aynı sıcaklıkta, 


1. o 200 mL 0,01 M Pb(NO,), ile 300 mL 0,01 M 
NaCl 


1. 100mL1M Pb(NO,), ile 100 mL 1M Naci 
Il. 100 mL 0,01 M Pb(NO,), ile 100 mL 0,01 M 
NaCl 


karışımlarının hangilerinde bir çökelme gözlenir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) I veli E) li ve İl 


 2017/LYS| 


62. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


1,0 x 10-3 M Naci çözeltisinin 1 litresinde kaç 

mol gümüş klorür (AgCi) çözünebilir? 

(AgcI için K,ç — 1,6 x 1019) 

A) 1,6 x 107 B)1,3x109 C)1,0x109 
D) 1,6 x10-19 E)4,0x107 


2016/LYS 


63. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


Belirli bir sıcaklıkta demir (11) hidroksidin çözünür- 
lük çarpımı 4,0 x 1015 tir. 


Buna göre, verilen sıcaklıkta demir (11) hidrok- 

sidin sudaki çözünürlüğü kaç mol/L'dir? 

A)2,0x 10 B)1,0x109 C)24x10-8 
D)3,2x101! E4,0x10-19 


2014/LYS 


64. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA 


Demir(lll) hidroksitin 2,0 x 10-4 M NaOH çözel- 
tisindeki çözünürlüğü kaç mol/L'dir? 
(25*C de demir (111) hidroksiti için 
Ni —8 di 
Koç -4,0.10 “ dir.) 


A)2,0x 10-34 B) 1,0x 10-9 
C) 5,0x 1027 D)2,5x 1029 
E)1,0x 10-18 


2013/LYS 


65. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA e 


çap yayınları * 


CaSO, suda az çözünen bir tuzdur ve çözünmesi 
ekzotermiktir. 


Buna göre belirli sıcaklıkta CaSO, ün sudaki 
doygun çözeltisine, 

1. o Aynı sıcaklıkta bir miktar Ca(NO,), ekleme, 

11. Aynı sıcaklıkta bir miktar Na,SO, ekleme, 

II. Sıcaklığı düşürme 

işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılma- 


sı, CaSO, ün çözünürlüğünün azalmasına 
neden olabilir? 


(Na,SO, ve Ca(NO.,), suda tam olarak iyonlarına 
öneli 3/2 
ayrılır.) 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ii veli E)İ, il vel lll 


EE 


66. SORU SAHURA KADAR ÇAPCANLI KİMYA o 


çap yayınları * 


0,5 M AgNO, çözeltisinin O,5 litresi ile 


0,2 M Na,CrO, çözeltisinin 0,5 litresi bir kapta ka- 
rıştırıldığında bir çökelek oluşmaktadır. 


Buna göre, tepkime sonunda kaptaki madde- 

lerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış- 

tır? (Ag,CrO, için Kçç - 2,4 x 10-12) 

A) Ag,CrO, için iyon derişimleri çarpımı (K)), Koç 
den büyüktür. 


B) Tepkime sonunda çözeltide çökmeden kalan 
Agt iyonları vardır. 


C) Ag,CrO, çöker. 
D) NO, nin derişimi 0,25 molardır. 
E) Natnın derişimi 0,10 molardır. 


| 2011/LYS | 


